Antoni Inasiński 


kapitan W.P. 


przeżywszy lat 52, po krótkich a ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 4 stycznia 
1949 r. z dala od ukochanej Ojczyzny, pochowany na cmentarzu wojskowym 
w Aldershot w Anglii. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


za spokój duszy $. p. Zmarłego odbedzie się we wtorek dnia 1 lutego 1949 r. 
o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Józefa w Podgórzu 
na które Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych zapraszają: 


żona, synowie, synowa brat, bratowa i rodzina. 


Zakiad pogrzekowy ,WIECZNOSC" 
KAROLA WAGI 
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